Mikołaj Gromadzki 


urzędnik Szpitala św. Łazarza, 


przeżywszy lat 45, po krótkićj a dolegliwej chorobie, przeniósł sie do wieczności 
dnia 27 Lipca 1880 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z Kliniki nastąpi we Czwartek dnia 29 b. m. o godzinie 4-téj 
po południu wprost na Cmentarz, na które Koledzy zmarłego zapraszają Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


